ANTOM KAMOCKI, 


Technik Akademii Krakowskiéj pochodzący ze Zatora, liezacy lat 18 opatrzony śś. Sakramentami 
umarł w dniu 6° Lipca 1863 r. w skutek ran odniesionych w bitwie z wojskiem rossyjskiem 
pod Grochowiskami w Królestwie Polskim. 


Wyprowadzenie zwłok z Szpitala Śgo Ducha odbędzie się w dniu 8go Lipca, to jest w Środę o godzinie 4té; 


po południu wprost na Cmentarz. 


Zaprasza się Rodaków i Pobozna Publiczność, dla oddania ostatniéj przysługi zmarłemu. 


Drukiem Fr. Xaw. Pobudkiewicza w Krakowie 1863. 


